KONSTANTY KOPFF 


zmarl nagle w Krakowie dnia 19 Września 1868 r. o godz. 2 po poludniu. 
w 65 roku życia. 


Rodzina zmarłego zaprasza Znajomych na wyprowadzenie zwłok w dniu 21 Września r. b. o godz. 484 po 
południu z domu przy ulicy Karmelickićj pod L. 58 wprost na Cmentarz, a na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w dniu następnym w kościele XX. Karmelitów na Piasku o godzinie 10% zrana odbyć się mające. 


